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XCL Defcriptio Fontis Hieronis in MetallU 
fodinis Chemnicenfibus in Hungaria, anno 

1756 extruEii\ AuEiore Wolfe> 

M. D. Communkated by Mr. Henry 
Baker, F. R. S. 

*eadjunei 7 , T TiEC machina, licct novi nihil ha- 
17 2 JlJL k eat > non indigna tamen videtur 
cognitione, tum, quod fola fit fui generis, ut opinor, 
ad majora opera applicata, tum ob fingularem nivis et 
glaciei formationem, fub operatione ejus obfervandam. 

\vide rab.nyi.\ 

N eft cifta lignca in mecKo montis, *43 pcdes fupra 
horizontem pofita, in quam aquse ex fodinis fupe- 
rioribus derivantur. 

O eft fimilis cifta, in vertice montis, 260 pedes fupra 
horizontem, in quam aquse pluvkles in fubfidium 
operis deducuntur. 

A eft vas aereum ad pedem montis conftitutum, m 
quod aqua ex cifta N vel O, per tubos RT, vel 
GT, et epiftomium H immittitur, cujus vi afer 
comprimitur, et per tubum LMMin vas inferius 
propellitur. 

B eft fimile vas in fundo fodinafr inferioris, 104 pedcs 
infra vas A pofitum, quod aquam in hac fodina 
colledam ex cifta D accipit, vi aeris comprefli ex 
vafe fuperiore advenientis, elevandam et per tubum 
F S Qjsffundendam. 

K eft tubus cum epiftomio, pro emittenda aqua ex 
vafe A, poft operationem pera&am, cui etiam tu- 
bulus I interdum infervit* 

L aerem 
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L aerera tranfmittit, et abarcet. 

Tubulus E cum epiftomio fuo apertus efie debet, 

dum aqua ex cifta D, per tubum PCQJn vas B 

influit. Ad hujus orificium nix et glacies gene- 

rantur. 
P et S, funt valvulae, aeri ex vafe B, et aquae ex tubo 

F S redefcendenti obicem ponentes. 

Operatio ita perficitur : 

Viris duobus ad vafa conftitutis, et epiftomiis om* 
nibus claufis, atque aqua ex cifta N, vel O, ubi 
nempe fufficiens, in tubos R T, vel G T admifla : 
primo epiftomia C et E vafis inferioris aperiuntur, 
et vas inferius aqua ex cifta D totum repletur. Hoc 
fado epiftomia C et E clauduntur, H vero et L vafis 
fuperioris aperiuntur, ita aqua per H X influente, vas 
fenfim repletur, et aer compreflus per L M M in vas 
inferius protruditur, atque aqua per F efHuere incipit, 
vafe A vix ad medium pleno. Vafe B hac ratione 
propemodum eyacuato, H clauditur, et tubis K et 
I apertis, magna pars aquae ex vafe A emittitur. Tunc 
K et I clauduntur, et, fi vifum fuerit, L aperitur, quo 
aer forti fonitu in vas A redit. Tandem L claufo, 
operatio finitur, quoufque vifum fuerit repetenda. 

Dum opus perficitur cum aqua ex cifta N, quae fa- 
linis nitrofis et fulfureis particulis fcatet, fi in operatione 
pnegrefla, aer per epiftomii L apertionem revocatus ; 
opere per tuborum C et E apertionem reincipiente, 
materia nivi fimilis ad orificium tubuli E femper gene- 
ratur, et in pileum admotum colligi poteft. Si vero, 
poft operationem prasgreflam, epiftoraium L non ape- 
riatur, adeoque aer in ftatu compreffionis maneat, ad- 
moto fub apertione tubowm C et E pileo, loco nivis, 

glacies 
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glacies firma et crafla in pileo formatur. Nihii vero 
tale contingit, dum opus cum aqua pluviali ex cifta 
O inftituitur. 

Menfura partium ita fe habent : 

Vafis A diameter poll. 494., altitudo poll. 54, craf- 
fities poll. iJj^ 

Vafis B diameter poll. 324. altitudo poll. 60, craffit. 
poll. 14. 

Tubus ferreus RT pedum 143, GT ped. 260, 
diam. poll. 44., craflit. poll. i^.. 

Item FSQ ped. 104, diam. poll. 34.. 

Item LMM convergit. diam. fuperior poll. 2, in- 
ferior poll. 1, craffit. 14. 

PesChemnic. ad Parif. ut 1538 ad 1440, libra ut 
106 ad 92. 

Pes cubicus aquae fodinalis pendet libras 72. 

Vas A continet pedes cub. $y±., B ped. cub. 274, 
feu amphoras 22. 

Qualibet operationc elevantur ped. cub. 25, inter- 
dum 3 14., five aqua ex N, five ex O influxerit, tem~ 
pore folum differunt. Fiunt enim hauftus 20 vel 1 1 
in hora, in uno cafu, in altero tantum 17 vel 18, 

Ita IX Jof. Car. Hell. fuam machinam ipfe de~ 
fcribit. 

Si vas A poft quamlibet operationem depleretur, 
difpendium aquaa per horam foret in uno cafu 
1178.25 ped. cub. et efie&us $b$>7$> in altero cafu 
1006.25 ped, cub. et effe&us 481.25* Sed, cum 
non opus fit, ut vas A multum ultra medittzimn de- 
pleatur, difpendium aquae fere ^quale erit quantitati 
elevatae, vel non multum excedet. 

Sed, fi aerometris credendum, columna FQjequi- 
iibratur aere compreflb in ratioae inverfa 104 ad 3* ; 

hinc 
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hinc volumen. aeris, vafe A ct canale LMM con- 
tentum, aequale 584. ped. cub. ad 18 ped. cub. re- 
ducendum eft, antequam aer ad F elevari poffit : et 
compreffione paulo au£ta, effluet per F. 

Si epiftomium H in ipfo momento, quo vas A ple- 
num, claudatur, continuet aqua per F fluere, donec 
aer in vafe B et tubo LMM 18 pedes cub. occupet. 
Tunc vero aer cum columna FQjsquilibrium tenet, et 
fluxus aquse per F ceffat. 

Quolibet ergo hauftu non efFunduntur amplius, 
quam 17 ped. cub. et relinquuntur conftanter, in vafe 
B, 104. ped. cub. 

Nifi vero in ipfo momento, quo vas A plenum, 
H claudatur; aqua vafis A aerem per LMM infe- 
quetur, et, antequam vas B attingit, adhuc pedem 
cub. unicum amplius elevabit; fed poft ingreffum in 
vas B, jatn non aquam vafis B, fed fuam ipfam per 
F effundet, circulo inutili, donec H claudatur, quo 
fa<5to, aqua fluere continuabit, ufque ad remanentiam 
IO-I ped. cub. Momentum vero temporis, quo aqua 
vafis A in mferius defc^ndit, facile nofcitur ex ceieri- 
tate ad F fubito triplicata. 

Hoc revera ita accidere, patet cx eo, quod inter- 
dum 3i.lped. cub. effundi dicantur, quae quantitas 
capacitatem vafis B, plufquam 4 pedibus cub. ex- 
cedit. 

Incommodum hoc facile caveri potuiffet, fi tubus 
Se 1 8 pollices pro diametro obtinuiffet. Ita enim aeri 
compreflb non nifi juftum fpatium 18 pedum cub. 
relidum fuiffet. 

Potentia columnae RT aequatur ponderi 1908 ped. 
ciib. aquse. Comprimeret aerem, in quartam, et, 
dum aqua in vas inferius defcendit, in feptimam 

partem 
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partem fpatii fui, fi ad F aequaliter refifteretur. Im- 
pletur vas A celeritate media fere in 8 fecundis, et 
duplo tempore effluunt per F, 17 ped. cub- 

Potentia columnae 260 pedum valet pondus 
5470 ped. cub. aquae $ tantum ergo elevare poteft, fi 
vas B ita conftruatur, ut aeri compreflb non ultra 
juftum fpatium concedatur. Impletur vas A in 4 cir- 
citer fecundis, et duplo tempore 17 ped. cub. per F 
effunduntur. Redigeret aerem in oitavam, et dum 
aqua vafis A in inferius tranfit, in undecimam partem 
voluminis fun Sed hoc nihil mutat m quantitate ef- 
fe&us, et dum aqua ex F ceflat fluere, reliquuntur 
femper 104. ped. cub. aquae in vafe B. 

Ex his clarum eft, hanc maehinam, licet fcopum 
autoris attingat, tantum abefle ab eflfedtu, quem edere 
poflet, ut ad potentiam quafi nullam proportionem 
habeat. Deinde apparet, fontem Hieronis, noftro 
aevo, immerito ad lufus fcholae relegari, cum nun- 
quam noii ad fodinas parv« aquae quantitates inutiliter 
riecurrant, aliis machinis minime, huic vero abunde, 
fufficienies, praefertim ubi temporis ratio non habetur, 
quod utplurimum in fodinis obtinet. 

Mirabilis nivis et glaciei ad orificium tubuli E ge^ 
neratio, dum aqua falina, nitrofa, et fulfurea, ciftae 
N, operi infervit, idem, quod glacies artificialis, de*- 
monftrat; nempe, falia congelationem accelerare : 
aliter enim aqua pluvialis ciftae O, vel et fodinalis ciftae 
D, frigidior, procul dubio, quam illa ciftae N, idem 
facerent. Ratio hujus proprietatis falium, ne quidem 
fingi alia poteft, quam dgnfitas eorum, denfitatem 
aquae multo excedens, et figura redtilinea, praeprimis 
fpicularis nitri et falis ammoniaci : ob utrumque motui 
ineptiora, caloris motum retardant, et particulas motas 

Vol. LII. 4B ad 



[ 552 ] 

ad quietem pro parte reducunt ; ct diflbluta, in aqua, 
numerum pun&orum cdhta&us in infinitum augent. 
Hinc, ex lege univerfali, cohaefionem producunt. 
Nam omnia alia corpora> aqua denfiora, idem fa- 
ciunt in ratione fuperficiei, qua aquam contingunt, 
licet longe minori gradu, quam falia, quia ob indif- 
folubilitatem in aqua, non nifi fuperficiem exteriorem 
contadui praebere poffunt. Nihilominus congelatio- 
jiem praematurant, longe antequam aqua, vel et at- 
mofphera calorem fuum ufque ad pun&um glaciale 
amiferit. Hoc docent lutum platearum, pruina, et 
configurationes feneftrarum, in genere, glacies a lit- 
toribus et parietibus vaforum incipiens. In glacie ar«* 
tificiali, etiam requiritur fuperficies larga vafis den- 
fioris, et in patina ftannea experimentum felicius 
foccedit quam in vitro. 

Verum fi calor aquae multum fupra glaciale pun&um 
eft conftitutus, haee raro fufficiunt , fed opus eft, ut 
pars caloris etiam adtu evocetur, vel per applicationem 
corporis a£tu frigidioris, vel per ventum. Hinc vix 
unquam glacies artificialis producitur, niii vafi nix vel 
glacies fupponantur. Natura calorem vento aufert* 
ut viciffitudines tempeftatum docent; aeolipila frigidum 
fpirat, forbitiones flando refrigerantur , funes et lintea 
madida vento celeriter rigefcunt , et in aeftate, nubes, 
calore fuo, per ventum celeriter deprivatas, in gran- 
dines concrefcunt. Imo in procellis fubitaneis femper 
obfervamus, ventum exquifite calidum praecedere, 
quem mox frigidus cum ipfa grandine excipit. Ne- 
que unquam grandines fine vento contingunt, et 
ponderofae illse pollicares, nonnifi calidiffima aeftate, 
et vento for tiffimo fubitaneo : nam calor major tardius 
aufertur, ventus vero fortior grandines diutius in aere 
i fuftinet* 
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fuftinet, ut fibi invicem frequentius allife, im tam 
monftrofa corpora giacialia compingi poffint. 

Sed nix, pruina, et configurationes gfaciales, qui- 
etem requirunt, ventus enim figuras teneras intertur- 
bat. Supponunt falem admixtum, qui licet imper- 
ceptibili quantitate in aqua diffufus, ob pondus ta- 
men fuum, et figuram, motui ineptiQr, citius quiefcit, 
quam aqua, et fitu libi naturali fpecifico aflumpto, 
aquam in eundem fitum trahit. Hoc ad oculum de- 
monftrant mirabiles illse configurationes falinae et me- 
tallicae, quas nobili invento detexit et depinxit incom- 
parabilis Dominus Baker. Neque enim quifquam 
has configurationes, a nive, pruina, et configurationi- 
bus feneltrarum, differre exiftimet, nifi quantitate 
falis. Sed ipfae cryftalli falinae, ut chemici docent, 
non funt nifi multa aqua, cum pauco fale, per qui- 
etem, in figuram fali propriam, concreta. Hinc ex- 
plicatur, cuir pruina, antequam calor ad pun&um 
glatiale defcendat? quia et fale admixto, et fuperficie, 
cui adhaeret, juvatur: Cur nix ante et fub ipfo illo 
pun&o? quia fale folo juvatur : Cur fub frigore ma- 
jore flocci nulli, fcd nix minuta? quia, ante con- 
tadlum congelatae, fibi invicem adhaerere non pofTunt. 
Inde etiam patet, cur fub frigore feniori cum vento, 
nix nulla, fed grando laxa ; fub frigore majore cum 
vento, grando minuta, dura, faciem difcindens. 

In noftro phaenomeno, aqua ciftae N, fodinalis, 
hinc fubfrigida, particulis faiinis referta, tubis metil- 
licis lortgo itinere applicata, in rorem diflbluta, a& 
congelationem magis difponitur, quam fit in glacie 
artificiali, adeo poft operationem finitam, non indiget; 
nifi quiete, ut in nivem, et fuperficie pilei, ut in 
pruinam, accrefcat Si vero, poft operationem, epifto- 

4B 2 mium 
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mium L non aperiatur, adeoque aer in ftatu com- 
preffionis maneat, aperto tiinc C et E, ventus per-E 
prorumpet, celeritate, qua 78 pedes in minuto fe- 
cundo conficeret. Hinc ros, congelationi proximus, in 
grandinem, et ad fuperficiem pilei, in glaciem, com- 
pingitur : non differt vero grando a glacie, nili figura 
rotundiore, frequenti collifione acquifita, et interduia 
nive intermixta. 

Haec perantiqua congelationis theoria mihi quidem 
abtmde fufficere videtur omnibus phaenomenis expli- 
candis, ut ele&ricitate vel alia quadam novitate non 
indigeat. 



XCII. An Account of a remarkable Marine 
ProduSiion 1 In a Letter to the Reverend 
Thomas Birch, D. D. Secretary to the 
Royal Society, from Alexander Ruflell, 
M. D. Phyfician to St. Thomas's Hofpitaly 
and. F. R. S* 

S I R, 

Rcad jane 24, Tl /TY ingenious friend Dr. James Naf- 
17 Z * XVJL myth, having been fo kind as to 
fend me a marine produ&ion, which appears to be 
iingular, I thought fome account of it would not be 
unacceptable to the Royal Society. I have therefore 
troubled you with the inclofed papers, containing an 
extradt of Dr. Nafmyth's letter$ a defcription of the 
body, as it appeared upon the joint examination of 
Dr. Solander, Meffieurs Peter Collinfon, John EUis, 

and 



